MONTFOORT F7 


Farbe silber-glänzend 


Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch ACTIVE PLUS Mittelmotor 250W, Freilauf Akku 400Wh 


Spezifikationen 

Rahmen Aluminium 7005 Gabel SR Suntour NEX-E25, einstellbare Federhärte Display Bosch INTUVIA Schaltung Shimano Nexus, 7-Gang Schalthebel Shimano Drehgriffschalter Kurbel/ 
Kettengarnitur Miranda, Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Bremshebel Magura HS-11 Bereifung Schwalbe ENERGIZER LIFE, 40-622, 
KGuard Nabe VR Shimano, mit Schnellspanner Nabe HR Shimano Nexus, 7-Gang, Freilauf Speichen Niro, schwarz Lenker Comfort, Aluminium Vorbau Aluminium, verstellbar Griffe Ergo 
mit integrierter Klemmung Sattel Selle Royal Freeway Sattelstütze Patent, MCU gefedert, Aluminium Scheinwerfer Herrmans H-Black M50, bis zu 50 Lux / 180 Lumen Rücklicht Busch 
& Müller Toplight Flat Gepäckträger I-Rack, Aluminium, für Batterieaufnahme Schutzbleche SKS, Kunststoff Schloss Rahmenschloss AXA Solid Plus, mit gleichschließendem Batterieschloss 
Seitenständer Pletscher Comp Flex 40 Sonstiges Bosch 4A Ladegerät 


TREKKING CITY CROSS MTB HEAVY & CARRY FOLD & COMPACT 


HIZREZL_LSES 


sown 2.499,00.€ 


Farbe beere-glänzend 


Rahmenformen 


Ar 


Artikel-Nummern 


Räder 

28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 
28 Zoll 


Form 
Herren 
Herren 
Herren 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 
Zentralrohr 


RH cm 
53 
58 
61 
45 
50 
55 
45 
50 
55 


Herren Zentralrohr 
Farbe Artikel 400 Wh 
silber-glänzend 28465053 
silber-glänzend 28465058 
silber-glänzend 28465061 
silber-glänzend 28465545 
silber-glänzend 28465550 
silber-glänzend 28465555 
beere-glänzend 28466045 
beere-glänzend 28466050 
beere-glänzend 28466055 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


